LE 15 JUIN VOUS ÉLIREZ 
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

AU 1 er TOUR 

POUR FAIRE L'UNION, LE PAYS A CHOISI 
GEORGES POMPIDOU. 


Le 1 er Juin, malgré la dispersion des voix due à la présence 
de 7 candidats, près d'un français, près d'une française sur 

deux a choisi Georges POMPIDOU, arrivé largement en 

■ 

tête avec plus de 10 millions de voix. 


AU DERNIER TOUR, 

FAITES L'UNION SUR GEORGES POMPIDOU 
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Le 15 Juin, au delà des préférences qui se sont exprimées au 
1 er tour, il faut assurer le succès de la France en 
élisant à une très large majorité le Président de la République. 



Que votre voix ait compté 
Que votre voix ait manqué 


VOTRE VOIX COMPTERA 


VOTEZ UTILE 


Ne perdez pas votre voix 
Elargissez la Majorité 
UNISSEZ LES FRANÇAIS 


VOTEZ : 





